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    路易·维尔丹


    FIVE MINUTES 出版社

  

  
    FIVE MINUTES 出版社


    FIVE MINUTES 是一家创新型出版社, 秉持一个简单而强大的理念 : 在短短五分钟内为读者提供有用、启发性强且贴近生活的知识。通过融合人类专业与人工智能辅助的独特方法, 我们推出了内容丰富的短篇图书系列, 既适合快速阅读, 也兼具思想深度。


    目前我们拥有十一套主题明确的丛书, 涵盖从科技与人工智能（《连接世界》）、生态与可持续发展（《未来星球》）、教育与通识知识（《简读知识》）、经济与创业（《商业精要》）、现代生活与人际关系（《生活瞬间》）、心理健康与个人成长（《身心之道》）、跨文化身份与交流（《交错视角》）、社会现象与流行趋势（《日常回响》）、精致情色小说（《感性之羽》）、神秘学与灵性探索（《本质》）、到未来主义与可能世界（《新视界》）的各类领域。


    每本书均提供多语种版本（法语、英语、中文、阿拉伯语、西班牙语）及电子书与有声书格式, 确保全球读者都能轻松获取。


    我们的目标是将知识、文化与智慧娱乐普及化, 并以符合现代快节奏生活的方式触及大众。每本书都旨在迅速激发好奇、拓展理解, 或仅仅带来一次愉快而充实的日常阅读体验。

  

  
    作者简介 : 路易·维尔丹


    路易·维尔丹是一位四十岁左右的当代作家, 以擅长将多元复杂的主题转化为浅显易懂而著称。他热爱以清晰、简明的方式传授知识, 拥有丰富的跨学科背景。多年来, 他发展出一套高效的方法, 使得即使是复杂的概念也能以引人入胜的方式呈现。


    在 FIVE MINUTES 出版社, 路易将自己的编辑才能与教育专业结合, 并借助最先进的人工智能工具来辅助创作。这种混合型、前瞻性的创作模式, 让他得以向读者呈现更具时代节奏感、内容丰富而实用的知识作品。

  

  
    方法说明 : 人工智能在编辑过程中的运用


    在 FIVE MINUTES, 人工智能（AI）从最初阶段起便深度参与编辑流程。借助我们的 DeepResearch 系统, 我们会先对每本书的主题进行全面调研, 筛选出高质量、可信的网络来源供作者参考。


    在写作过程中, 人工智能直接为作者提供优化建议, 帮助润色语言、增强表达。它还能识别潜在的叙事矛盾, 提升内容的完整性、逻辑性与可读性。


    最后, 每本书仍由作者亲自进行人工审核与定稿, 以确保人类智慧与技术支持之间达成最理想的平衡。

  

  
    丛书系列 “未来星球”


    短小却富有启示性的故事, 揭示环境挑战与绿色创新, 激发你保护地球、塑造未来的行动力。

  

  
    摘要


    这本名为《太阳能足以为一切提供电力吗 ? 》的著作, 是 PLANÈTE AVENIR 系列中的一部, 由 Five Minutes 出版社推出。作者剖析了围绕太阳能的神话与现实。尽管太阳每秒提供 173 000 太瓦的能量, 人类仍然严重依赖化石燃料。基于 2024‑2025 年最新数据, 书中揭示太阳能占新建电力容量的 77 %, 却仅占全球电力的 6.9 %。它强调投资激增、成本暴跌（低于 0.05 美元/千瓦时）及面临的挑战 : 波动性、储能、电网、废弃物和社会公正。读者将了解农光互补、钙钛矿电池、低成本电池等创新, 以及推动转型的政策（COP28、美国《降低通胀法》）。本书给出了审慎的答案 : 太阳能无法独力支撑一切, 但将成为零碳能源系统的支柱。它呼吁投资、回收、尊重人权和建设智能基础设施。文笔清晰而引人入胜, 适合希望洞悉能源未来的专业人士、决策者与公民阅读。

  

  
    引言 : 太阳是能源转型的核心


    每秒钟, 太阳向地球输送约 173 000 太瓦的能量, 是人类年能源消费的 1万倍以上。仅一小时降落在地球上的阳光就足以满足全人类一年的用电需求。这些惊人的数字催生了一个梦想 : 建立完全依赖太阳能的经济。经过数十年的技术进步和成本下降, 这个梦想看起来不再是空想。2024 年, 太阳能占新建电力容量的 77 % ; 清洁能源投资超过 2.2 万亿美元。迪拜举行的第二十八届缔约方大会成功促成各国政府承诺 到 2030 年将可再生能源装机容量增加三倍, 进一步推动这一趋势。然而, 问题仍然存在 : 太阳能真的能为一切供能吗 ?


    为回答这一问题, 本书分析了最新数据（2024‑2025 年）, 引用国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IRENA）、能源研究所和 NGO（如 Ember、WRI）的权威资料。全书探讨太阳的理论潜力、太阳能的现状、经济竞争力、技术挑战、环境与社会影响, 以及可能改变能源格局的创新和政策。事实基础的分析有助于清晰评估太阳能在可持续能源系统中的地位。
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